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規格表 


項目（単位） 


素子 数 


使用チヤンネル （ ch .) 


周波数帯域 ( MHz ) 


インピーダンス （ Q ) 


面 


利得 （ dB ) 


半値 福（獻 I 


前後 比 


適合マス 


質 量化 g ) 


MMM\ 

山厘 ffri i 


性 能 


13〜62 


470〜770 


水平(垂直） 


9.7-15.5 


2.0 i ^ 下 


43.0 〜18.5 


20.0〜26.0 


(/ >32-56 


nmanBHiBmBai 

H 固国 


アルカリ脱脂 


アルカリ脱脂 


アルカリ脱脂 


アルカリ脱脂 


本_体_ア_一 _ム. 2アルミ管（が 2.2) 
導波器素子24アルミ管（み 6) 


導_波器素子 
放射器素子 I1I アルミ管（¢9.5) 


反射器素子8アルミ管 U 8 .0) 


給電 ターミナル 1_合成樹脂 - 

素 子 受 台25 合成樹脂 - 

ス テ ー1アルミ管（が 2) アルカリ脱脂 


合成樹脂 


注）上記電気性能は標準値です。 


I 画画を 《 ■—n mmM — 



亜鉛めっ 


亜鉛めっ 


亜鉛めっ 



3 RD ANGLE _ PR 6 J . 

単位 mm 
UNIT mm 

尺度 

SCALE 


超弱電界用 U H F アンテナ （ ch . 13〜 62) 
水平垂直共用形 


UBA -114 D 


外観図•規格表 


Dx ア u テナ巧巧を a 

日か 

図番 

DX ANTENNA CO. ， LTD. 

DATE •. 

DROo . 


















































































